シヨツプクリーナー 

品番 BSC -308 (店舗用) 

取扱説明書 


このたびは、クリーナーをお買い上げいただを、 
ちりがとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みいただを、正しく 
お使いください。とくに r まを上の ご注意 J は 
必ずお読みください。 

お読みになつたあとは、いつでも取り出せると 
ころに巧証書とともに大切に保营してくださし、。 


目 巧 
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各部のなまえと使いかた . 4〜5 

ごみの捨てかた . 目 

上手な使いかた . 7 

巧 フィルターの お手入れのしかた . 8 

ホースにごみび詰まったときは . 8 

故障かな？と思った5 . 日 

仕様 . 裏表紙 

保証とアフターヴービス . 裏表紙 


-製品の特長—— 

• 強い吸込力(吸込仕事率 350 W ) 
•付属品び収納でさる部品スタンドつさ 



取扱説明書•な罰書には商品の色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 巧の記号び色記号です。 














• ご使用の前こ、この「ま全上のごま意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

• ここに示したま意事翊ホ、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へのを害や損害を未然に防止 
ずるためのちのでず。またま意事項は、を害や損害の大定さと切迫の程度を明示ずるために、誤った取扱い 
をずると生じることが想定される内容を、「酱告」、「注意」に区分していまず。いずれをを全に関する重要な 
内容でずので、必ず守ってください。 


A 尝告 

人が死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容。 

A 注意 

人が傷害を負ラ可能性巧び物的損害のみの発生が巧定される内容。 


絵表示の例 


A 記号は、客告 • を意を促ず内容があることを告げるをのでず。図の中に具体のなま意内容(左図の場 
合は感巧を意)が描かれていまず。_ 



( S ) 記哥ホ、禁止の行為であることを告げるものでず。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場さ 
は分解禁止)が巧かれていまず。 

を 

参記号は、行為を強制したり指示したりずる内容を告げるものでず。図の中に具がのな指示內容庙 
回の場合は電源プラグをコンセントか5拐 i いてください)が巧かれていまず。 


• お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見5れるところに必ずな营してくださし、。 






















告 


Q 


乂災•感電の恐れあり 
巧のようならのは、絶対に吸わせない 
•アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜 
鈴などの爆発性がじん。 

■ガソリン、シンナー、ベンジン、打油、塗 
料などの引义性のをのや、か、油、薬品な 
どの液体。 

•たばこの吸いびら、のなどの离温度のちの 
や、高速切断機，グラインダー、溶接機な 
どか5発生する义巧を含むおじん。 

•石こラ、セメントなどの微粉じん。 

•鉄粉、力ーボンなどの可燃性、泻普性おじ 
ん。 


(S) 


爆発•义災•感電の恐れあり 

巧のよラな巧では、絶対に使用しない 

•引义せ、爆発性、腐食性物質の巧 • 煙（ヒュー 
ム）’ ガスび滞りゆラしている巧やその巧お。 
■匡かや水などのかかる巧。 


〇 


A ま意 


輩源フラグを抜くとさは、コードを持たずに 
必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてく 
ださい。感電やショートして発乂することび 
あ0ます。 





コードを傷付けたり、破損したり、加工した 
0、無理に曲げたり、引張ったり、ねじった 
り、たばねたりしないでください。また、重 
い物を載だたり、挟み込んだり、加工したり 
しないでください。コードが破損し、火災- 
感電の原因となります。 




コードや電源プラグが僞んだり、コンセント 
の差込みがゆるいとさは使用しないで<ださ 
い。感電•ショート-発火の原因になります。 




0 


排気□はふごがないでください。义がの原因 
となります。 


0 


交流1日0 VI ；(がでは使用しないでください。 
火災-感電の原因となります。 











S ) 


A を意 


引义性のをの（ガソリン、ベンジン、シンナ 
—) の近くで使用しないでください。爆発や 
乂がの原因になります。，/ // 


Ml 



Q 


吸込□をみごいで長時間運転しないでくださ 
い。過熱による本かの変形’発义の原因にな 
ります。 


偽 

，〜、し 


殺 


使用時 iu がは、輩源プラグをコンセントから 
おいてください。ケガややけど、絶縁勞化に 
よる感電■漏電火がの原因になります。 

フラ施}£< , iifr つ巧〜 


火気禁止 


义気に近付けないでください。本体の変おに 
よるシヨート’発义の原因にな0ます。 


。(ド 




ホースはやさしく扱って 巧フィルターは必ず取り付けて 


^をお、破損: 



引っぱる 


吸込□や排気部を 
ふさびない风 


js/VWVW\_ 

(故障？ 


か店 


故障 


製品は湿気の少ない 
ところに保管 如脚];) 

が心 












各 SB のなまえと使いかた 


巧びりパイプの接続 


/リングをかしず6して、 ffl びりバイプを^ 
I 差し込み、リングをちどしてください 。 j 














@MS) 巧びりパイプをはずした状態でホース 
を使用しないでください。ホースび極 
度に巧び D 破損の原因になりまず。 


スイッチ 


"ON 側を押すとモーターび^ 
、回0ます。 ノ 


上部 



ード掛け 



巧フィルター 






1 ■ 


電源プラグ 




ダストボックス 


部品スタン 


クリーンブラシをつけたまま、図のよラに収納 



すさ間用 . 
口及込□の 
ク1」—ン/ 


、 S 角ノズル 


ダストサイン 


• ごみのたまりをミ日5せます。ダストサイン 
び赤色に移動した!5ごみを捨てて < ださい。 
(確認ずるとさの要領） 

■ク U - ンブラシは床面から浮かせて 
■すき間用吸込口、=ちノズルははずして 





か Qjgjjl 驅 


赤色卽 ダストサイン 


集中吹出し 


置物のラしろのごみなどをのを出すとさ 
にお使い < ださい。 


1.吹出し□にホースを 
しっかりと差し込み 
ぶ 9 〇 



吹出し □ 


2. ホースの先にずを間 
巧吸込□を差し込み 
ます。 

3. スイッチを 「ON」 
にします。 




ON ^ OFF 



スイッチ 















警告- 

電源プラグをコンセントか6巧き、ホースをはずしてか5行なつてください。 


〇クランプをはずし 



〇本体上部をはずしまず。 



本巧上部 


Q ちり落しをして 

•フィ ルターパ ッ キンを押さえ、巧フィル 
ターのつまみを持ち上げて、前後左右に 
20回程度おって < ださい。 


〇しばらくしてか5巧フイルターを 
静かに取り出し 


巧フイルターつまみ 


フイルターバッキン 




巧フィルター 


6ごみを捨てます。 



©巧フィルターを入れ、もとどおりに 
取り付けます。 


ホース差込 □ 



ダストヴイン 


巧フィルター 


ダストウインと 
おース差込□の 
方向を合わだる。 


- 6 - 










上手な使いかた 


整理整頓してか!5お掃除を 


時間と電気 
. の節約 / 



ごみ捨ては早目に 


が 



吸込力び 
'持続 


ちょっとした場所はホース先端でク IJ - ンブラシはゆつ < りすべ5せて 


よく取れる 





木の床は合ねせ目にそって吸いついて重いときは少し浮かせて 




傷みが 
脚ずる, 


ミちれは中性洗剤を含ませた巧でべッドの下などはグリップをねかせて 





- 1 — 








巧フイルターのお手入れのしかた 


A 警告- 

•必ず電源プラグを巧いてくださし、。 




巧障かな？と思った6 


广 A 警告- 

次の点巧をしていたださ、それでちなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセ 
ントか!5抜してお買い上げの販売店にご相談ください。 


こんなとを 

みなおずところ 

なおしかた 

♦ モーターが回らな 
い。 

• 電源プラグびコンセントにしっか0差 
し込まれていますか。 

• 電源フラグをしっかり差し込みなお 
して < ださし、 

• 吸込力び弱い。 

• ダストボックスびごみで一杯になって 
レませんか。 

• ごみを捨てて < ださい。 


• 巧フィルターび巧れていまはんか。 

• お手入れして < ださい。 

(8 ページ参 P 就 


• ホースやクリーンブラシにごみびつま 
っていまはんか。 

• つまっているごみを取0除いて<だ 
さい。 , 
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力 


質 


• 修理に関するご相談並びにご不明 
な点は.お買い上げの販売店また 
はお近くの r お客さまご相談窓 □ J 
(別.紙)にお問い合わせください。 


* ク U - ナーの補修用性能部品の保 
有期間は、製造巧切り後6年です。 
* 性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


ご不明な点や修理 
に関するご相談は 


離 S 部品 


保証書別添) 


ク U —ンブラシ （1 個)、連結パイプ (2 本1組)、ホース （1 本)、巧びりパイプ （1 個)、 
兰角ノズル （ 1個)、すさ間用吸込 □( 1個） 


62祀 


運輯音 


10L 


集じん容巧 


の込仕まを 


(奥行) 371 x ( 幅) 336 X 眉さ) 443 


本体寸法 


350 W 


7 5 kg 

(本体、ホー义連激てイスクリーンブラシ含む) 


ードの艮さ 


100 V 50-60 HZ 共用 


お買い上げ曰よ01年間です。 



修理を依顯されるときは 


出張修理 


S ベージ(故障かな？と思った 5) に従って調べていたださ、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセント 
か 5 電源プラグを巧いて、お買い上げの販売店に修巧をご化頼ください。 

巧曲期巧中は 

修理に際しましてはな班書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店び修理ごせていただをます。 


保証期間び過ざているとをは 


修理すれば使用できる場合には、ご希望によ0有料で修理させていただきます。 




お買い上げ曰 

便利メモ 

お買い上げ 
販売店名 



愛情点お 


長年ご使用のクリーナーの点巧を•/ 



こんな症状は 
ありませんか 


兰を電機株ぶ含な 

兰ず電機コンシュ-マエレク S □ニクス巧ぶミ社 

す電事業部 

〒 675-2332 兵庫県加西市鎮岩町1日4番地の4 


スイッチを入れてを、ときどき速範しないことびおる。 
コードを巧り曲げると、巧巧したり、しなかったりする。 
速拉中、異常な音びする。 

本がびを形していた D 、 巧巧におい。 

こげくさい異いびずる。 • その他の異常-巧時びある。 



使用巧中止してくださし、。 
巧巧や g 巧の防比のため ， m 
巧フラグを巧いて、必ず巧巧 
店におおをご巧おください。 


仕様 


しま載管 
付し記保 
添たびに 

途い及切 

別し入大 

を 渡記を 

書 おのだ 間 

証で項た 期 

保 店事い。証 

は。売の認い巧 

にす販定確ご 

品まは所ごだ 

商〇書らを< 

のお証か容て 

こて保す巧し 


9BF-6-P1 1 M 2401-2 0404 










































